° 5 ° 
VN ARISE RS Train Schedule Effective July 1, 2014 Massachusetts Bay Keolys 
Transportation Authority 
Monday to Friday Saturday & Sunday 
Inbound to Boston AM PM Inbound to Boston AM PM 
ZONE STATION TRAIN # 790 702 704 706 710 712 714 716 718 720 736 796 798 726 728 730 saturpay TRAIN# 1702 1704 1706] 1708 1710 1712 1714 1716 1718 
Bikes Allowed & b x3) bb b> x3) dS db dS bb b> dS ZONE STATION SUNDAY TRAIN # 2706 | 2708 | 2710 | 2712 | 2714 | 2716 | 2718 
6 Forge Park/Route 495 & 5:05 5:40 6:05 6:35 7:45 9:03 10:45 | 12:05 2:05 4:00 - 5:36 7:40 8:50 10:15 11:50 Bikes Allowed b&b bt bt by bi bb bb bb bb 
6 Franklin/Dean College 5:10 5:47 612 6:42 752 9:10 10:52 | 12:12 2:12 4:07 - 5:43 7:47 8:57 10:22 1:57 6 Forge Park/Route 495& 635 8:35 10:40] 1240 2:35 435 635 835 1035 
5 Norfolk & 5:19 5:54 6:19 6:49 7:59 9:17 10:59 | 12:19 2:19 414 - £5:49 7:53 9:03 - 

6 Franklin/Dean College 6:42 8:42 10:47] 12:47 2:42 4:42 6:42 8:42 10:42 
4 Walpole 5:25 6:00 6:25 655) 8:05 9:24 | 1:06 | 12:26 | 2:26 | 4:20 - Bese) || feH0le) |) Vols} | ifeksie) | dextors! 

- . 5 Norfolk & 6:49 8:49 10:54] 12:54 2:49 4:49 6:49 8:49 10:49 
4 Plimptonville - - 6:58 - - - - - 
4 Windsor Gardens 5:29 | 6:07 6:29 7:01 8:09 ey | aki || en en Le Sea : : E 4. Walpole Giop, |8:56') MOM. “EOI: | 266. | 4156, | 16:55), 8:53: [10:5 
3 Norwood Central & 5:33 | 612 633 7:06 8:14 9:33 115 | 12:35 235 4:28 5:22 605 8:07 9:76 10:39 £1214 4 Windsor Gardens 6:59 9:00 1:06} 106 3:01 5:01 6:59 8:59 10:59 
3 Norwood Depot & 5:36 6:15 6:37 7:09 8:17 SIS) 1:17 12:37 237, 4:31 = £6:07 = 9:18 = = 3 Norwood Central & 7:03 9:05 11:10 | 110 3:05 5:05 7:03 9:03 11:03 
3 Islington 5:39 6:18 6:40 7A2 8:20 9:39 1:21 12:41 2:41 4:36 - f6:11 9:22 - - 3 Norwood Depot & 7:05 | 9:07) 11:12 | 112 3:07 | 5:07 | 7:05 9:05 | 11:05 
2 Dedham Corp. Center & 5:42 6:21 6:43 TAG 8:23 9:42 1:24 12:44 2:44 4:40 5:40 6:14 8:16 925 10:44 12:19 3. Islington 708 910 1116) 116 311 511 7:08 9:08 11:08 
2 Endicott 5:45 6:25 6:46 7:20 8:27 9:44 1:26 12:46 2:46 4:44 - f 6:17 9:27 2 Dedham Corp.Centeré 7:10 9:42 119 | 149 314 | 544 740 | 940. 1110 
2 Readville & 5:48 6:28 6:49 7:23 8:31 9:47 1:29 | 12:49 2:49 4:48 - - - - - - 

2. Endicott 713 | 915 | 1:21 | 1:21 316 516 713° 913 1:13 

1 Hyde Park & VIA 6:32 - - - - - - - VIA = - 

2 ille é 5 E E BE 3 g Ei E 
4A Ruggles & FAIR | = | 700 | 734 | 750 | - | 844 959 139 | 1257 - 2 > | PAR | = = 2 2 Readville’s AIO SHES PEN 2 Let Sea pada ele laudes Ble 
4A Back Bay & LINE [L645 17:04 L738 L754 L835 L849 19:20|/L10:03 L143] L101 L3:00 L503 - LINE - L9:40 Li01 L12:36 1A Ruggles & 7:26 | 9:28 | 1:34 | 134 | 3:29 | 5:29 | 7:26 | 9:26 | 1:26 
1A South Station & 615 | 6:50 7:09 7:43 7:59 | 8:40 | 8:54 10:08 1:48 | 106 3:05 5:08 605 650 845 9:45 1:06 12:41 ‘1A BackBayé 730 9:33 1:38 | 138 3:33, 5:33. 7:30 9:30 11:30 

Trains inypurplebexiindicate Reak period tals. 1A South Station & 735 9:38 143] 143 338 538 7:35 935 11:35 
Monday to Friday Saturday & Sunday 
Outbound from Boston AM Outbound from Boston AM PM 
ZONE STATION TRAN# = 703, 733 705 793 707 709 7™M 727 729 731 SATURDAY TRAIN# 1703 1705 170711709 171 1713 1715. = «1717.~—«1719 
Bikes Allowed dé ede hh] Gx | en) ZONE STATION SUNDAY TRAIN # 2707 2709 27 2713 2715 2717 2719 
1A South Station & 4:00 6:55 7:55 7:55 9:25 10:50 | 12:45 8:50 10:35 = 11:50 
Bikes Allowed bb b dS b i) ee) b> b> b> 
1A Back Bay & - 8:00 VIA 9:30 | 10:55 | 12:50 8:55 | 10:40 | 11:55 
1A South Station ¢ 720) | 920) | 1209) 1:20) | 3:20 |75:20°| 7:20) | 9:20) |) 11:20 
1A Ruggles & - : - FAIR - | 12:53 858 10:43 158 SUNN 
1 Hyde Park & % “ 2 LINE a e - 10:52 2 1A Back Bay & 7:25 | 9:25 | 11:25 | 1:25 | 3:25 | 5:25 | 7:25 | 9:25 | 11:25 
2 Readville & a 7:12 - 8:20 9:41 1:05 | 1:03 9:08 10:55 12:08 1A Ruggles & 728 (9:28 11:28 | 128 3:28 5:28 7:28 9:28 11:28 
2 Endicott = f 7:16 = #8:23 9:44 11:08 1:06 Chips 11:00 12:1 2 Readville & 7:38 9:38) 11:38 | 1:38-3:38) (5:38) 7:38-9:38 11:38 
2 Dedham Corp. Center & - £7:19 8:15 - 9:46 1:10 1:08 914 11:02 12:13 2 Endicott 7A 9:41 11:41 1:41 3:41 | 5:41 7:41 9:41 | 11:41 
© Telieiem 2 | ie | VER | = OES || ite SHE |W | Bats 2 Dedham Corp.Center & 7:44 9:44 1144] 1:45 3:45 5:45 7:44 9:44 11:44 
3 Norwood Depot é - £7:25 - f 8:28 9:51 N16 1:14 9:20 11:08 12:19 3 Islington 746 946 ae) 147 347 547 746 946 1146 
3 Norwood Central & E422) E732. 98.22) 8:31 9:54 1:19 1:17 928 1:10 12:21 
3 Norwood Depot é 749 9:49 1:49 | 1:50 3:50 5:50 7:49 9:49 11:49 
4 Windsor Gardens - 8:26 - 9:58 1:23 1:21 9:27 1:14 12:25 
R rt 3 Norwood Central & VES) | SRey) | WS || ibsis) | Skee) |) tssisy | 7252) | esi | iiBsil 
4 Plimptonville - - - - - - - - - - 
4 Walpole L428 7:42 8:30 . 10:02 1:28 1:26 9:31 118 12:29 4 Windsor Gardens 7:55 9:55 11:55 } 1:57 3:57. 5:57) 7:56 9:55 11:55 
5 Norfolké e 8:36 ss 10:08 11:34 132 9:38 1:25 | 12:36 4 Walpole TESS) | RSIS) | MESH) || POE) || ZEON | GestO\S} | EOI | SESS) | ViPSE) 
6 Franklin/Dean College 4:40 8:43 10:15 11:42 1:40 9:46 1:33 12:44 5 Norfolk & 8:05 10:05 12:05] 210 410 610 8:07 10:05 12:05 
6 Forge Park/Route 495 & 4:50 8:50 = 10:22 | 1:49 1:47 9:53| | 11:40 | 12:51 6 Franklin/Dean College 842 | 1012 | 1242 | 247 | 447 | 617 | 845 | 10:12 | 12:12 
Te I RInpIC Or eres Beek pel peels 6 Forge Park/Route 4956 819 1019 1219 | 2:24 4:24 624 822 1019 1219 
Keep in Mind Times in purple indicate a flag stop (f stop): Passengers must tell the conductor that they wish to leave. 


a) 


Times in blue indicate an early departure (L stop): The train may leave ahead of schedule at these stops. 


This schedule will be effective from July 1, 2014, and will replace Passengers waiting to board should be visible on the platform. 


the schedule of July 1, 2012. 
Make your train on time. 


Download the official MBTA 
Commuter Rail mobile app. 
Get schedule info, train progress, 
and alerts easily and conveniently. 


Holiday Service: Stay connected with us 


dS Bikes: Bicycles are allowed on trains with the bicycle symbol shown below the train number. . 
on Twitter. 


vy 


Saturday service: Presidents’ Day, 4th of July (train #1719 may be held 


for 45 minutes after the 4th of July fireworks). VIA FAIR LINE: Operates via the Fairmount Line between Readville and South Station. See the Fairmount Line 


schedule for all stops. 


Sunday service: New Year's Day, Memorial Day, Labor Day, 
Thanksgiving Day, Christmas Day. 


For additional service to Readville station refer to the Fairmount Line schedule for particular trains. 


Visit MBTA.com. Call MBTA Customer 


Service at 


617-222-3200. 


For additional service to Ruggles station refer to the Providence and Needham Line schedules for particular trains. 


All other holidays: For other holiday schedules, please check MBTA.com 
or call 617-222-3200. 


For additional service to Hyde Park station refer to the Providence Line schedule for particular trains. 


